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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 2 

7 Ιανουάριου 2011 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 
ΑΓΖΗΕΙΜΕΒ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

Αριθμ. 003/2011 ΑΙ 
Αριθμ. Διακ. 1/2011 

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου ΑΙζάβίιτίθΓ και Συγγενών 
Διαταραχών διενεργεί ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Φιλοξενία και Σίτιση 
του 7 ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νόσου 
ΑΙζΙίθΙιτιθγ και Συγγενών Διαταραχών». 

Ο προϋπολογισμός είναι 389.550,00 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων είναι 12.02.2011 και ώρα 13:00, η 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 14.02.2011 
και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής είναι να 
έχουν οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά μέσο κύκλο ερ¬ 
γασιών τα τελευταία τρία (3) έτη, ύψος μεγαλύτερο του 
100% του προϋπολογισμού του έργου. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, δηλαδή το 
ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα 
ευρώ (18.550,00 €). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από 
την προσφορά είναι μέχρι δύο (2) μήνες. Δε γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση 
είναι από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 5, Άξονες Προτεραι¬ 
ότητας 5.1, 5.2, 5.3 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 
Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 
πληθυσμού». Οι δαπάνες θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με ΣΑ κωδ. Αριθμ. Ε918 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η πληρωμή θα γίνει θα καταβληθεί εφάπαξ με την 
ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου και την οριστική 
παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παρακο¬ 
λούθησης και Παραλαβής. Η διακήρυξη εστάλη στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την 04.01.2011 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 
2011-001165. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310 351451 (εσωτ. 62), ΐαχ: 


2310 351456, αρμόδιος υπάλληλος Έρση Γραμματικού, 
διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 164, Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 542 48. 

Θεσσαλονίκη, 5 Ιανουάριου 2011 

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος Δικαιούχου 
ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ 

-♦- 

( 2 ) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Αριθμ. Γ29/Γ/2 

Ανακοινώνεται ότι ο ανοικτός διαγωνισμός για την 
προμήθεια 145 αλεξίσφαιρων γιλέκων για την κάλυψη 
των αναγκών του προσωπικού ασφαλείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, 
πιθανής δαπάνης 73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αρχική ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας 11/01/11 (Αρ. Φακ. ΦΓ50/10) Μετα¬ 
τίθεται. 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα 
ανακοινωθεί με σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο 
τύπο, στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στο 
ίπίβιτίθΐ. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
08:00 π.μ. έως 14:00 στο γραφείο 4 της Δ/νσης Προ¬ 
μηθειών και Χ.Υ. - Αγ. Κων/νου 16, Τ.Κ. 10431 - Αθήνα, 
αρμόδιος υπάλληλος: Νάσιος Γεώργιος, Τμήμα Γενικού 
Υλικού Χρήσεως και Αναλώσιμου. 

Αθήνα, 5 Ιανουάριου 2011 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Προμηθειών 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΜΠΗ 

-♦- 

(3) 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ 

I. Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 

Αριθμ. 1 

Το Ηγουμενοσυμβούλιο του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία 
«Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κεχροβουνίου 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τήνου» ανακοινώνει ότι αποφάσισε την ματαίωση της 
προκηρυχθείσης δημοπρασίας της 11 ης Ιανουάριου 2011, 
για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ηγουμενεί¬ 
ου και Τράπεζας Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Κεχροβουνίου Τήνου», περίληψη της διακηρύξεως της 
οποίας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. / τεύχος διακηρύξεων 
και δημ. συμβάσεων/αρ. 596/24-12-2010 και στις ημερή¬ 
σιες εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» (αρ. φύλλου 3043), 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (αρ. φύλλου 2403) και «Ο ΛΟΓΟΣ» 
(αρ. φύλλου 7362). 

Κεχροβούνι Τήνου, 5 Ιανουάριου 2011 

Για το Ηγουμενοσυμβούλιο 
Η Καθηγουμένη 

ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 

- ♦ - 

(4) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΑΤΡΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 10/10 

Η ΔΕΥΑ Πάτρας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό 
για εκμίσθωση, με ημερήσιο μίσθωμα 7ωρης απασχό¬ 
λησης και ανάλογα με τις ανάγκες της, των παρακάτω 
μηχανημάτων: 

• Εκσκαφέων - φορτωτών ()οό). 

• Αυτοκινούμενων αεροσυμπιεστών (κομπρεσέρ). 

• Δ.Χ. φορτηγών ανατρεπομένων (με δυνατότητα ωφέ¬ 
λιμου φορτίου 0,45-1,5 τόνους, 1,5-3 τόνους, 3-6 τόνους, 
6-9 τόνους και 9 τόνους και άνω). 

Ο διαγωνισμός, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 650.000 
ευρώ για την κάλυψη αναγκών ενός έτους, θα γίνει Πέ¬ 
μπτη 27 Ιανουάριου 2011 και ώρα 11:00 π.μ., στα Γ ραφεία 
της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48,1 ος όροφος). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 1.000 ευρώ ανά 
προσφερόμενο μηχάνημα. Περισσότερες πληροφορίες 
για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και 
σχετική διακήρυξη δίνονται καθημερινά, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στο Γ ραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ 
(τηλ. 2610-366.232, Κων/νος Λυκοκάπης, 2610-366.231, 
Γεωργ. Γιατρά). 

Πάτρα, 5 Ιανουάριου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ 

- ♦ - 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Αριθμ. Λ2/οικ. 113 

Το Νοσοκομείο Γιαννιτσών ύστερα από την αρ. 30 Π / 
23-12-2010 (θέμα 4°) απόφαση Δ.Σ. ανακοινώνει τη μα¬ 
ταίωση του ανοιχτού δημόσιου επαναληπτικού διαγωνι¬ 
σμού για την ανάθεση της συντήρησης των ηλεκτρομη- 
χανολογικών (Η-Μ) εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου σε 
ιδιωτικό συνεργείο (αρ. δ/ξης 128/2010) και τη δεύτερη 
επανάληψή του (με αρ. διακ. 165/2010) και κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός: 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Γενικό Νοσοκομείο Γι¬ 
αννιτσών. 

Γλώσσα: Ελληνική. 


Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 14-02-2011 
ώρα 14:00. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 15-02-2011 
ώρα 10:00. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά των άρθρων 6 και 8 α του π.δ. 118/2007 
(Φ.Ε.Κ. 150Α710.07.2007). 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 
14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου: τηλ. 
23823 50522/ΡΑΧ 23820 82362 και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου στη διεύθυνση: νννννν.ρπρ.ρΓ. 

Γιαννιτσά, 5 Ιανουάριου 2011 

Ο Διοικητής 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. οικ. 75784/6061 

1. Η Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων Περιφέρειας Α.Μ. - Ο. 
με την αριθμ. 75443/6036/29-12-2010 απόφασή της δια¬ 
κηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου/αναδόχων του υποέργου «Προμήθεια 
κινητού εξοπλισμού» του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστη¬ 
μα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». 

2. Από την παρούσα διακήρυξη προβλέπεται συνολικά 
η υπογραφή πέντε (5) συμβάσεων. Ειδικότερα το αντι¬ 
κείμενο της προμήθειας αφορά τα εξής: 1) Πλαστικούς 
κάδους ανακυκλώσιμων υλικών (τεμ. 1000), 2) Περονο¬ 
φόρα οχήματα (τεμ. 4), 3) Ελαστιχοφόρους φορτωτές 
(τεμ. 4), 4) Πρέσα δεματοποίησης αυτόματης τροφοδο¬ 
σίας (τεμ. 1) και 5) Πρέσες δεματοποιήσης χειροκίνητης 
τροφοδοσίας (τεμ. 3). 

3. Η εκτιμώμενη αξία της ανωτέρω προμήθειας χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. είναι 865.040.65 €. Αναλυτικά; 1) Πλαστικοί 
κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών 174.796,75 €, 2) Περονο¬ 
φόρα οχήματα 186.991,87 €. 3) Ελαστιχοφόροι φορτω¬ 
τές 134.146,34 €, 4) Πρέσα δεματοποίησης αυτόματης 
τροφοδοσίας 126.829,27 € και 5) Πρέσες δεματοποιήσης 
χειροκίνητης τροφοδοσίας 242.276,42 €. 

4. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Ταμείου Συνοχής II κατά 75% και από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%, η δε δαπάνη βαρύνει 
τη ΣΑΕΠ 0313 και τον ΚΑΕ 2005ΕΠ0310005. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5% επί του συνολικού 
προεκτιμώμενου με Φ.Π.Α. προϋπολογισμού του κάθε 
είδους. 

Αναλυτικά: 1) Πλαστικοί κάδοι ανακυκλώσιμων υλι¬ 
κών 10.750,00 €, 2) Περονοφόρα οχήματα 11,500,00 €, 
3) Ελαστιχοφόροι φορτωτές 8.250,00 €, 4) Πρέσα δε¬ 
ματοποίησης αυτόματης τροφοδοσίας 7.800,00 € και 
5) Πρέσες δεματοποίησης χειροκίνητης τροφοδοσίας 
14.900,00 €. 

6. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια κινητού 
εξοπλισμού ορίζεται σε τρεις (3) ή πέντε (5) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης/συμβάσεων. 

7. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού νια 
χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημέρα του 
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διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής για δέκα (10) 
μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός 
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 118/2007, 
Π.Δ. 60/2007 και τη λοιπή σχετική Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία που διέπει το διαγωνισμό. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ¬ 
λοδαπά, που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή/και προμη¬ 
θευτές των αντιστοίχων ειδών. 

- Ενώσεις κατασκευαστών ή/και προμηθευτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά. 

- Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή/και Προμηθευτών. 

- Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή/και Προμηθευτών. 

9. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Φεβρουάριου 
2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παρα¬ 
λαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Δημοσιών 
Έργων Περιφέρειας Α.Μ. - Θ. (Σισμάνογλου 78, 69100 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ· 2531026116 και ίαχ: 2531081256). 

10. Αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης του διαγωνι¬ 
σμού θα διατεθούν από την Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ. - Θ. 
στους ενδιαφερομένους αντί 40 € στην παραπάνω δι¬ 
εύθυνση, μέχρι τις 15-2-2011, ώρα 14:00. 

11. Η προκήρυξη διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης στις 
29-12-2010. 

Κομοτηνή, 30 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Αριθμ. 11012 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την αρ 14/ 
18-06-2010 που αφορά την έγκριση των τεχνικών προ¬ 
διαγραφών Π.Π.Υ.Υ. 2010 και την αρ. 19/07-09-2010 απόφ. 
Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά, 
την 4-3-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στο Νο¬ 
σοκομείο Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών, για την 
Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων 
Με Συνοδό Εξοπλισμό Π/Υ 320317,76 ευρώ (Συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο δια¬ 
γωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ’ αριθμό 
11011/30-12-2010 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. 

Χίος, 30 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
Ε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

Αριθμ. 5450 

1. Ο Δήμαρχος ΑΝΟΙΞΗΣ, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΕΜ¬ 


ΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», με 
προϋπολογισμό 1.300.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 988.942,97 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Κανά- 
ρη 3,14569 Ανοιξη, από την Δευτέρα 10 Ιανουάριου 2011 
μέχρι και την Πέμπτη 3 Φεβρουάριου 2011. Η διακήρυξη 
ταυ έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2139820, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210 8142421, Τμήμα Έργων και Μελετών. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουάριου 
2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2 η , 3 η , 4 η 
(εντός νομού) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους € 20.940 και 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής τους. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πό¬ 
ρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007 - 2013 μέσω 
Π.Δ.Ε. και από πλευράς Δήμου Άνοιξης από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ και λοιπά έσοδα του Π.Δ.Ε. 

7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια επιτροπή του νέου Δήμου Διονύσου σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3669/08. 

9. Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα 
γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το 
ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε 
ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία 
της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

10. Ομοίως οι οποιεσδήποτε αλλαγές συντελεστούν 
στη Δ.Υ. και Π.Α. ενόψει της λειτουργίας του νέου Καλλι- 
κρατικού «Δήμου Διονύσου» θα γνωστοποιηθούν άμεσα 
στους υποψηφίους και από το γεγονός αυτό, δεν προκύ¬ 
πτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια 
στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη 
σύμβασης. Σημειώνεται επίσης άτι από 1 ης Ιανουάριου 
2011 η επωνυμία «Δήμος Άνοιξης» θα αντικατασταθεί 
από την επωνυμία «Δήμος Διονύσου - Δημοτική Κοινό¬ 
τητα Ανοιξης» σε όλα τα έγγραφα και τις εγγυητικές 
επιστολές που θα προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι στη 
δημοπρασία. 
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11. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Ανοιξη, 7 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Αριθμ. 10928 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την Κ.Υ.Α. με αρ. 
1/10-2-10 περί «Εγκρισης Π.Π.Υ.Υ.» Φ.Ε.Κ. τ.Β' 99/3-2-10, την 
αρ. 19/7-9-10 απόφ. Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, την 2-3-11 και ώρα 10 π.μ. 
στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών 
προμήθειας αναλώσιμου υλικού χειρουργείου για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 362.721 € 
συμπερ. Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγω¬ 
νισμό μπορούν να προμηθεύονται την με αριθμό 10927/ 
28-12-10 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
αντί του ποσού των 20 ευρώ έκαστη. 

Για παροχή πληροφοριών μπορείτε να καλείτε στο 
τηλ. 2271350106 Ραχ: 2271044311 (υπεύθυνη Βαλανιδά 
Μαρία). 

Χίος, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
Ε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Αριθμ. 11019 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έχοντας υπό¬ 
ψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την αρ 14/18-06-2010 
που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 


Π.Π.Υ.Υ. 2010 και την αρ. 19/07-09-2010 απόφ. Δ.Σ. του Νο¬ 
σοκομείου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή, την 21/2/2011 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την 
ανάδειξη προμηθευτών, για την Προμήθεια αναλώσιμου 
υλικού μικροβιολογικών εργαστηρίων προϋπολογισμού 
73.174 € (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο δια¬ 
γωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ’ αριθμό 
11017/30-12-2010 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. 

Χίος, 30 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
Ε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Αριθμ. 11022 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» έχοντας υπό¬ 
ψη τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την αρ. 14/18-06-2010 
που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
Π.Π.Υ.Υ. 2010 και την αρ. 19/07-09-2010 απόφ. Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή, την 18/2/2011 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου 
για την ανάδειξη προμηθευτών, για την Προμήθεια αντι¬ 
δραστηρίων για μικροβιολογικό εργαστήριο, για εξε¬ 
τάσεις που διενεργούνται δια χειρός, προϋπολογισμού 
122.078 € (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο δια¬ 
γωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ’ αριθμοί 
1022 /30-12-2010 αναλυτική διακήρυξη οπό το γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. 

Χίος, 30 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
Ε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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